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NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 19, 2024/PHALGUNA 29, 1945 
भारतीय मानक ब्यूरो 
(उपभोक्ता मामले विभाग) 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 11 मार्च, 2024 


संदर्भ: HQ-PUB014/2/2020-PUB-BIS (813).--भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम is के 


उपनियम () के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा अधिसूचित करता है इसमें संलग्न अनूसूची में दिये गये मानकों 
में संशोधन किये गये हैं 


अनुसूची 

J स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा | संशोधनों की संशोधनों की तिथि जब तक 

सं. शीर्षक संख्या एवं तिथि | प्रतिस्थापन तिथि | मानक तीसरे 
स्तंभ में इंगित 

संशोधन के बिना 

भी लागू रहेगा 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 आई एस 458 : 2021 संशोधन संख्या 1 | 06 मार्च, 2024 | 05 जून, 2024 

yatta कंक्रीट पाइप (प्रबलन सहित और मार्च 2094 
2125 GI/2024 (1) 


2014 
प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों में डी.सी. अनुप्रयोग 


हेतु संयोजक --सुरक्षा अपेक्षाएँ एवं परीक्षण 


मार्च, 2024 


2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 
रहित) — विशिष्टि 
(पाँचवा पुनरीक्षण) 
2 आई एस 10086 : 2021 संशोधन संख्या 1 | 06 मार्च, 2024 05 सितंबर, 
सीमेंट, कंक्रीट और पोज़ोलाना के परीक्षणों में मार्च, 2024 2024 
प्रयुक्त साँचे -- विशिष्टि 
(पहला पुनरीक्षण) 
3 आई एस 16781 : 2018/आई = सी 62852 : | संशोधन संख्या 1 | 06 मार्च, 2024 | 05 अप्रैल, 2024 


पी. राजेश, वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी एवं टी एन एम) 
[विज्ञापन-ा/4/असा./838/2023-24] 


BUREAU OF INDIAN STANDARDS 
(Department of Consumer Affairs) 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 11th March, 2024 


Ref: HQ-PUB014/2/2020-PUB-BIS (813).—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of 
Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Amendments to Indian standards, 
particulars of which are given in schedule hereto annexed have been established. 


Connectors for d.c. Application in Photovoltaic 
Systems — Safety Requirements and Tests 


March, 2024 


SCHEDULE 
| SI. No., Year & Title of the Indian Standard No. and Date of Date till which 
No. Month/Year of the | Establishment the standard 
Amendment of the without the 
Amendment amendment as 
mentioned in 
column 3 shall 
remain in force 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 IS 458 : 2021 Amendment No. 1 06 March, 2024 05 June, 2024 
Precast Concrete Pipes (with and without March ,2024 
Reinforcement) — Specification 
(Fifth Revision) 
2 IS 10086 : 2021 Amendment No. 1 06 March, 2024 05 September, 
Moulds for use in Tests of Cement, Concrete March, 2024 2024 
and Pozzolana — Specification 
(First Revision) 
3 IS 16781 : 2018/IEC 62852 : 2014 Amendment No. 1 06 March, 2024 | 05 April, 2024 


P. RAJESH, Scientist G & DDG (ITS, PRT & TNM) 
[ADVT.-III/4/Exty./838/2023-24] 
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